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ofcillatbnum quibus pars o&ava motus totius ceflavit $ fecund 
numerumofcillationum quibus ejufdem pars qua rta amifla fuit 

Defcenfus primus 1 2 4 8 163264 

Afcenfus ultimas § % 7 142856 

N timer us Ofcillat. 226 228 193. 140 93^ 55 go 

Defcenfus primus 1 2 48 1632 64 

Afcenfus ultimus \ i \ 3 6 122448 

N timer m Ofcillat. 510 518 420 318 204 12 1 70 

In Tabula priore feligendo ex obfervationibus tertiam, quin- 
tram 8c feptimam, & exponendo velocitates maximas in his ob- 
fervationibus particulatim per numeros i,4> 16 refpe&ive, & ge- 
ne raliter per quantitatem V ut fupra : emerget in obfervatione 

P rima Tcfl = ^ + c , ^ fecunda ^7 = 4 + + 8£ + 16C, 

in tertia ,+ aqu* 1 6 A-\- 64 B -j- 2 c; 6 C. Quae aequationes per re- 
du&iones fuperius expofitas dant, A~ o, O oia 5, £ = 0, 00:247 
& C-o, 0009. Et inde prodit refiftentia Globi cum velo- 
citate V moventis, in ea ratione ad pondus fuum unciarum 26^ 

quam habet o, 000923T -f 0,000172/^1 +0,00067 5^ * E en * 

duli longitudinem 121 digitorum. Et fi fpe&emus earn folum- 
modo refiftentia partem quae eft in duplieata ratione velocitatis, 
haec erit ad pondus Globi ut o, 000675V* ad 121 digitos. Erat 
autem haec pars refiftentia in experimento primo ad pondus Glo- 
bi lignei unciarum 5 7 h uto, 00227235E 2 ad 121 ; & inde fit re- 
fiftentia Giobi lignei ad reftftentiam Globi plumbei ( paribus 
eorum velocitatibus) ut 37 h in o, 0227235 ad 'H in o, C o:6 4, 
id eft ut 1 p?c?a<l * 77 »y feu 7 i ad 1. Diametri Globorum du* 
orum erant 64 & 2 digirorum, & ha.vum qnadrata funt ad invi- 
cem ut 47 + & 4, feu urf- Sc 1 quaniproxime. Ergo refifttnti* 

Globorum 
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• sequivelocium erant in minore ratione quam duplieata 
fmetrorum. At nondurn confideravimus refiftentiam fili, quae 
te permagna erat, ac de pendulorum inventa reliftentia fub- 
fi debet. Hanc accurate definire non potui, fed majoretn 
men invent quam partem tertiam refiftentia totius minoris pen- 
cil' & i n de didici quod refiftentiae Globorum, dempta fili refi- 
ftentia funt quamproxime in dimidiata ratione diametrorum. 
Nam ratio 7 i ad 1 -f, id eft 7 ad x feu ioi ad 1, non longe 
jbeft a diametrorum ratione duplieata 1 iff ad 1. 

Cum refiftentia fili in Globis majoribns minoris fit moment!, 
tentavi etiam experimentum in Globo cu)us diameter erat iSfdi- 
ytorum. Longitudo penduli inter punefum fufpenfionis & cen- 
trum ofcillationis erat digitorum 1221, inter pun&um lufpenfio- 
nis & nodum in filo 109^ dig. Arcus primo penduli defcenfii a 
nodo d+ *+tus, 32 dig. arcus afeenfu ultimo poft ofcillationes 
quinque ab eodem nodo deferiptus, 28 dig. Summa arcuum feu 
arcus totus ofcillatione mediocri deferiptus, 30 dig. Differentia 
arcuum 4 dig. E)us pars decima feu differentia inter defeenfum 
k afeenfum in ofcillatione mediocri f dig. Ut radius ad ra- 
dium i22j y ita arcus totus 60 dig. ofcillatione mediocri a Nodo 
deferiptus, ad arcumtotum 67^ofcillatione mediocri a centro Glo- 
bi deferiptum: & ita differentia f ad differentiam novam 0,4475. 
Si longitudo penduli, manente longitudine arcus deferipti, auge- 
retur in ratione ad 12 2,, velocitas e^jus diminueretui in ra- 
tione ilia dimidiata 3 Sc arcuum defeenfu Sc fubfequente afeenfu 
deferiptorum difterentia 0,4475 diminueretur in ratione veloci- 
tatis, adeoque evaderet 0,4412- Deinde .fi arcus deferiptuo au- 
geretur in ratione 671 ad i 2 4 Aj differentia ifta o, 44 12 augeie- 
tur in duplieata ilia ratione, adeoque, evaderet i, 5 c 9 - Hac ita 
lehaberent, ex hypothefi quod refiftentia Penduli eflet in dupli- 
cata ratione velocitatis. Ergo fi pendulum deferiberet aicumto- 
tuin 124,3 digitorum, 8c longitudo ejus inter punftum fufpenfio- 
nis 8c centrum olcillationis eflet 1 2 ^ digitorum, differentia a«cu- 
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